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GÖKDERE'YE  İKİ  ADET  HİDRO  ELEKTRİK 
SANTRALİ  YAPILACAK 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  11  Temmuz  2008 

Sofualan  köyünün  ilçemize  bağlanması  ile 
suyunun  tamamı  ilçemiz  sınırlarında  kalan  Gökdere  çayının  üzerine  iki  ayrı  hidro 
elektrik  santrali  yapılacak. 

Çevresel  Etki  Değerlendirme  (ÇED)  raporunun  istenmediği,  hidro  elektrik 
santralleri  inşaatı  İstanbul  Nisan  Elektrik  San.  Tic.  A.Ş  tarafından  yapılacak. 

Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 
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